S. P. 


WŁODZIMIERZ 


CHMAJ 


LEKARZ 
KOMBATANT, PRACOWNIK AKADEMII MEDYCZNEJ, PRACOWNIK CHEMICZNEJ SPÓŁDZIELNI 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ I ZIEC 


przeżywszy lat 60, zmarł nagle dnia 11 sierpnia 1980 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w ponie- 
działek dnia 18 bm. o godzinie 14.00, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, TEŚCIOWA I PRZYJACIELE. 


Nabozenstwo załobne 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 18 bm. o godzinie 10.00 w kościele parafialnym św. Antoniego. 


ZAKŁAD YGOGREWROWY Mr 4 
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